LUDWIK zwarzyero WISZNIEWSKI 


Doktor medycyny, 

Obywatel i Radca miasta Krakowa, 
Konsulent sanitarny c. k. Dyrekcyi kolei państwowych, 
Zastępca prezesa Tow. Ginekologicznego 
i Tow. Dobroczynności, 

Członek i były Zastępca prezesa Tow. Lekarskiego krak. 
te GŁ Mh Cls 


urodzony w Niepołomicach w 1847 roku, 


po długich a dolegliwych cierpieniach, 
opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 18 Lutego 1899 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona i syn, zapraszają 

Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych na 

wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 21 Lutego 

o godzinie 10 rano z domu pod L. 40 przy ul. Szlak 

do Kaplicy Zakładu Helclów, a po odprawionem 

Nabożeństwie żałobnem na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


RANIA RA: „HERE W MALO WI 


